Vierzehnter Abschi
Allgemeine Theorie der Differed schwingenden Meml
§. 110. Gleichgewichtslage einer
Wir haben im vorigen Abschnitt di< gungen einer Membran auf die Integrate rentialgleichung
(1)                            du + l&u = 0
zuriickgefiihrt, rait der Neberibedingung, d gegebenen Flache S in der ^y-Ebene ven deutet hierin 4 die Operation
(2)
= JL + 8 x* •
und u kann aufgefasst werden als die Or< Oberflache, die sich iiber der Flache S ei nur solche Losungen der Differentialgleichi